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Polygonatum omeiense Z. Y. Zhu, sp. no v . 

Species P.. adnalo S. Y. Liang similis, sed foliis plerumque oblongo- 
lanceolatis vel late Ovatis, caulibus purPureo-punctais, perianthio 20— 
25mm longo, filamentis dense albo-villosis differt. 

Planta 25—35 cm alta, recta vel nutans'. Rhizoma teretiusculum,, 6—11 
cm longum, carnosum, dense nodosum, 3—5mm diam. pallide flavo-album, 
ramosum, Caulis teretiuscula purpureo-punctata, vaginae 2—3 membrana- 
. ceae 3—5cm longae apice obtusae, plerumque absconditae. Folia alterna, 
■oblonga vel oblongo-lanceolata ad late ovata vel ovato-elliptica,4—9( — 10) 
cm longa 2—3 (-3.5)cm lata apice acuta,basi subrotundata, supra viridia, 
subtus pallida vel dilute viridia, nervis utrinque conspicuisj pitiolo 2—5 
mm longo v el subabscondito. Inflorescentiae axillares, 1—2-florae, pedu- 
nculus 1.5—4(-5)cm longus, parte infera 3—15mm longa cauli adnata, 
pediceli 5—10 mm longi, bracteis deciduis. Perianthium tobuloso-campanu- 
latum 20—25 mm longum, tubo 18—21mm longo, apice 6-lobato, lobis tria- 
ngularibus 2—3mm longis apice obtusisj stamina 6, abscondita, prope 

ISiEtS: KJI| , , ®JI| ^4 I K ! v : tt(Sichuan School of Chinese Materia Medica Emei 614200, Sichuan). 
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ARMAIS Polygonatum omeiense Z. Y, Zbu,. sp. aor. 1 . ii'ft. 2 . US. 

3. 7£ ; 4. ?6E^J?F, 5 . 6. «tg. 
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submedium perianthii inserta, filamentis compressis 7—8 mm longis, dense 
albo-yillosis, antheris oblongis circ. 4 mm longis; ovarium oblongum circ. 
4mm longum, stylo 14—16mm longo, Eructus ignotus. 

sichuari: Emeishan, alt. 1800'm Z. Y, Zhu 3015 (Typus Sichuan School of Chinese 
Materia Medica), ibidem 22-ban, Xuesheng caiji dui (J. Liu et S. S. Yin) 35; 
ibidem, Xuesheng caiji dui 23. 
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